




Datos del BOP


BOP:
183



CVE:
BOPH-2026-183015



Fecha de publicación:
jueves 24 de septiembre de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Otras Entidades Locales



Subsección:
Residencia de Mayores Dr. José Luis Cudós



Departamento:
Secretaría









Anuncio - jueves 24 de septiembre de 2026



Relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos de la convocatoria para la contratación en régimen de
personal laboral de la plaza de Gerente.

Resolución de Presidencia n.º 176 del
Organismo Autónomo Residencia de Mayores Dr. José Luis Cudós,
dependiente del Ayuntamiento de Graus, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria para la selección, en régimen de personal laboral, de
la plaza de Gerente, vacante en la plantilla del Organismo
Autónomo, y se designa al Tribunal que ha de juzgar las
pruebas.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-15d31041.pdf
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